VikipeediA 

Gahri keel 


Gahri keel on Indias räägitav Lääne-Himaalaja keel. Seda 
räägib Himachal Pradeshi provintsis Gahri orus Chenabi 
jõe ääres umbes 4000 inimestJ 1 ^ 

Viited 

1. https://www.ethnologue.com/language/bfu 


Pärit leheküljelt "https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Gahri_keel&oldid=5351002" 


gahri keel 

Kõneldakse 

India 

Piirkonnad 

Himachal Pradesh 

Kokku 

kõnelejaid 

4000 

Keelesugulus 

Hiina-Tiibeti keeled 

Tiibeti-Birma keeled 

Lääne-Himaalaja 

keeled 

tiibeti keel 

Keelekoodid 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

- 

ISO 639-3 

bfu 
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